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FOR RELEASE THURSDAY P.M., MAY 12 


Dr. Russell W. Breen appointed Vice- 
Rector, Academic at Concordia University. 


Montreal, Quebec, May 12, 1977 -- Alex Duff, chairman of the Board of 
Governors of Concordia University, today announced the appointment of Dr. Russell 
W. Breen as a Vice-Rector, Academic. 

Dr. Breen, 52, currently Dean of the Loyola Faculty of Arts and Science, 
assumes his new position with responsibilities for the recently created University 
Faculty of Arts and Science on July 1. 

Thus, there will be two positions of Vice-Rector Academic in the univer- 
sity, one with responsibilities for the Faculties of Engineering, Fine Arts, and 
Commerce and Administration, the other, for the Faculty of Arts and Science. 

Dr. Breen, a graduate of Loyola High School and Loyola College, went 
to receive his Bachelor of Theology and Licentiate in Theology at l'Université 
de Montréal. 

Dr. Breen was ordained to the Catholic priesthood in 1950. He re- 
ceived his Masters in Philosophy of Education at Fordham University and took 
his Doctorate in Religious Sciences at l'Université de Strasbourg in France. 

From 1951 until 1965, Dr. Breen was the Roman Catholic chaplain at 
McGill University. During this period he served on the committee revising 
Catholic School texts in Quebec and was also the National Chaplain for the 
Canadian Federation of Newman Clubs. 

In 1968, Dr. Breen joined the faculty at Loyola College and served 
as an assistant professor of theology. He became Dean of Arts and Science at 
Loyola in 1970. 

Dr. Breen's appointment results from the findings of an advisory 


committee, 
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M. Russell W. Breen nommé vice-recteur 4 
T'enseignement & 1'Université Concordia 


Montréal, Québec, le 12 mai 1977 ~ Alex Duff, président du Conseil d'‘admi- 
nistration de 1'Université Concordia, a annoncé aujourd'hui 1a nomination de M. 
Russell W. Breen comme vice-recteur a ]'enseignement. 


Agé de 52 ans, M. Breen est présentement doyen de la Faculté des arts et 
des sciences de Loyola; dans son nouveau poste, i] sera responsable, a partir du 
ler juillet, de la Faculté des arts et des sciences récemment créée 3 1'Université. 


Il y aura donc deux postes de vice-recteur 4 ]'enseignement 4 1'Université, 
J'un comportant Ja responsabilité des facultés de génie, des beaux-arts ainsi que 


de commerce et d'administration, l'autre, de la Faculté des arts et des sciences. 


Dipl6mé du Loyola High School et du Loyola College, M. Breen a regu son 
baccalauréat et sa licence en théologie de 1'Université de Montréal. 


M. Breen a 6té ordonné prétre catholique en 1950. I1 a regu sa maftrise 
en philosophie de 1'éducation 4 Fordham University et son doctorat en sciences 
religieuses 4 ]'Université de Strasbourg en France. 

De 1951 4 1965, M. Breen a 6té ]'aum6nier catholique romain a 1'Université 
McGill. Pendant cette période, il a fait partie du Comité de révision des textes 
des €écoles catholiques du Québec et a été également aum6nier national de la Fédé- 
ration canadienne des clubs Newman. 

En 1968, M. Breen s'est joint au corps professoral du Loyola College comme 
professeur adjoint de théologie. I1 devint doyen de la Faculté des arts et des 
sciences de Loyola en 1970. 


Un comité consulatif a présidé 4 la nomination de M. Breen. 
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